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Рассмотрены вопросы оценки рисков, связан- 
ных с безопасностью труда. Проведено иссле- 
дование по материалам специальной оценки 
условий труда (СОУТ) на предприятии пере- 
рабатывающей промышленности. Описаны 
факторы риска, влияющие на состояние здо- 
ровья работников. Проведен расчет оценки 
рисков влияния классов условий труда и вред- 
ных производственных факторов на рабочих 
местах и работников по данным специальной 
оценки условий труда. По результатам иссле- 
дования и оценки рисков охраны труда выяв- 
лено, что наибольшее количество работников 
подвергается влиянию факторов, соответ- 
ствующих классу высокого (непереносимого) 
риска. Сформулированы рекомендации по 
стратегии управления рисками. 
Ключевые слова: охрана труда, профессио- 
нальный риск, вредные факторы, специальная 
оценка условий труда. 
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Введение. Существуют различные методики оценки профессионального риска от постоян- 


но действующих факторов производственной деятельности, утвержденные нормами в области 
охраны труда. Они разработаны для того, чтобы можно было определить степень воздействия 
вредного фактора на здоровье работников и категорию риска [1—2]. Система управления охраной 
труда имеет в своем арсенале несколько инструментов, с помощью которых формируются инфор- 
мационные потоки, необходимые для оценки и принятия решений об улучшении условий труда 
или приемлемости существующих остаточных рисков. Каждый механизм сбора данных по-своему 
уникален, но не универсален, недостатки присущи каждому. Поэтому в данных условиях необхо- 
дим комплексный подход, который позволил бы усовершенствовать систему оценки безопасности 
и комфортности труда. Одним из инструментов (с некоторыми ограничениями) может являться 
расчет профессиональных рисков [3-6]. 

Постановка задачи. В основном оценка профессионального риска проводится только по 
показателю профзаболеваемости, что приводит к некорректным результатам. Есть веские основа- 
ния полагать, что официальная статистика выявленных профзаболеваний в России не отражает 
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реальной ситуации, что диагностируется и регистрируется лишь малая часть заболеваний, полу- 


ченных вследствие воздействия производственных факторов [2, 7-8]. 

Теоретическая часть. Оценка риска, как правило, осуществляется в соответствии со сле- 
дующими этапами: идентификация опасности, оценка экспозиции, оценка зависимости «доза — 
ответ», характеристика риска. Исходными данными для проведения расчетов по оценке ПР явля- 
ются результаты: 

— производственного контроля, проводимого в соответствии с СШ 1.1.1058—ОТ; 

— государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

— санитарно-эпидемиологической оценки производственного оборудования и продукции произ- 
водственного назначения; 

— специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 
426-ФЗ от 28.12.2013 г.; 

— периодических медицинских осмотров работников, проводимых в соответствии со ст. 213 Тру- 
дового кодекса РФ [9-12]. 

В рамках данного исследования рассматривались условия труда на ООО «Мариинский 
спиртзавод». Работа основана на результатах материалов специальной оценки условий труда 
(СОУТ) [1-3, 13]. На предприятии имеется 194 рабочих места, на которых занято 219 человек. Во 
вредных условиях труда (КУТ 3.1 и 3.2) занято 32,4 % работников. 

По методике [5] проведем расчеты риска. 

Расчет риска влияния КУТ на рабочих местах 

Дано: 

М№сщ = 20 рабочих мест; 

М№ кут 2.0 = 3 рабочих мест; 

М№хут 3.1 = 0 рабочих мест; 

М№хут 3.2 = 17 рабочих мест. 

Результаты расчетов: 

1. Расчет весового коэффициента СОУТ по КУТ, Кьку: 


__ Мкута 1 
К вкут > в 
Кв20 = 3/20 = 0,15, 
Каз! = 0/20 = 0, 


№ ао = 11120 =0.05: 
2. Расчет средневзвешенных значений величин риска влияния КУТ, Вкут: 
Вкут -— = К вкутЕ х Х кутЕ, (2) 
Вкут= 0,15 *2+0,85*4=3.7; 
3. Расчет добавочной величины превышения средневзвешенного значения риска влияния 
КУТ, ДЁВкут: 


Аут = т, (3) 
Пе = ое Сео (4) 
Кзутпрев — 0,85% 4= 3.4. 
— 


ут — 3,4 3,7 = 0,92; 
4. Расчет итоговой величины риска охраны труда СОУТ по КУТ: 
Ккут = Вкут + АЁкуг, (5) 


К кт = 3,1+ 0,92 = 4,62 (Высокий (непереносимый) риск). 








Расчет риска влияния ОВПФ на рабочих местах винного цеха. 
Таблица 1 
Исходные данные для расчета рисков охраны труда СОУТ 
по видам ОВПФ на рабочих местах 
ОВПФ м | 6% 
ОТ ОИ ПО ОИ ООС ООО ООО 
ООО ПОС ОЕ ПО ПОС 
ПО О ПО ОЕ ОЕ ООО 
ОО ОЕ ООО ООО ПО 
| Ненонизирующее ввлучене | | 
[Параметры микроюима Ом [мо 
[Параметры световой ры мм 
| Тежесть трудового проца м И 
[ Напряженность трудового процееа [О 


Расчет весового коэффициента влияния шума на рабочих местах, Кьовифу: 
К вшум 2.0 = 3/20=0,15, 
К сшум 3.2 = 17/20=0,85. 
Расчет средневзвешенного значения величины риска влияния шума, И. 
Вы = 0,65 *2 + 0,28 *жЗ + 0,07 * 4 = 2,42= 0,15*2+0,85*%4=3,7. 


Добавочная величина превышения средневзвешенного значения риска влияния шума на ра- 





бочих местах, ДКшум: 


Влрсвшым = 0,28 *3 + 0,07 *4 = 1,12= 0,85*4=3,4, 
АВшум = = = 0,46= 3,4/3,7= 0,92. 
2,4.2 


Итоговая величина риска влияния фактора шума на рабочих местах: 





Вых = 3,4 + 0,92 = 4,32 — высокий (непереносимый) риск. 
Рассчитаем величину риска влияния химического фактора на рабочих местах: 
К вхим 2.0 — = 1, 
Вим = 0,95 *2 + 0,05 * 3 = 2,05= 1* 2=2. 
Итоговая величина риска влияния химического фактора на рабочих местах: 
В;им= 2 (пренебрежимо малый, переносимый риск). 
Величина риска влияния неионизирующих излучений на рабочих местах: 
К сни 20=3/3=Т1, 
В = а, 
Е (пренебрежимо малый, переносимый риск). 
Величина риска влияния фактора микроклимата на рабочих местах: 
К с ик20= 14/14=1, 
Вик и. 
Кык = 2 (пренебрежимо малый, переносимый риск). 
Величина риска влияния световой среды на рабочих местах: 
К в свет 2.0 = 14/14 = 1, 
Вет И 
В свет = 2 (пренебрежимо малый, переносимый риск). 
Величина риска влияния тяжести трудового процесса на рабочих местах: 
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К в тяж 2.0 — ЗИ = 0,18, 


К стяж 3.1 = 14 /17 = 0,82, 
Влаж = 0,18 *2 + 0,82 * 3 = 2,82, 
К превтяж= 0,82 * 3 = 2,46, 
АВ. як = 2,46/ 2,82 = 0,87, 
К ияж = 0,87 + 2,82 = 3,69 — средний (существенный) риск. 
Проведя расчет рисков охраны труда по данным СОУТ по видам опасных и вредных произ- 
водственных факторов на рабочих местах, можно сделать вывод о том, что итоговая величина 
риска охраны труда по классам условий труда составляет 4,62 (высокий непереносимый риск). 


Расчетные значения рисков по данным СОУТ в винном цехе представлено на диаграмме 
(рис. 1). 


Итоговые значения рисков 
(СОУТ) 





0 


1 2 3 4 5 
ш Тяжесть труда Шум Класс условий труда 


Рис.1 Значения рисков СОУТ для винного цеха 


Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 85 % (17 из 20) работников 
винного цеха подвержены высокому (непереносимому) риску. 

Заключение. Анализируя расчеты по оценке рисков, можно сделать выводы о том, что 
наибольшее количество работников подвержено влиянию шума и тяжести труда (шум — 4,32; тя- 
жесть труда — 3,69). Итоговые значения рисков (СОУТ) по классам условий труда — 4,62, что со- 
ответствует высокому (непереносимому) риску. Эти данные позволят работникам и непосред- 
ственно руководителю работ (мастер, начальник участка и т.п.) чаще контролировать соблюдение 
правил охраны труда и техники безопасности в цехе, а также проводить мероприятия по профи- 
лактике профессиональной потери слуха. Это позволит улучшить условия труда в винном цехе, а 
также благоприятно скажется на самочувствии и работоспособности работников. При разработке 
рекомендаций по управлению риском охраны труда на рабочих местах необходима стратегия 
управления рисками, которая снизит риск за счет разработки мероприятий по снижению влияния 
шума и тяжести трудового процесса. 

Установленный в данном исследовании факт о подверженности 85 % работников винного 
цеха повышенному риску влияния шума на рабочих местах является основанием для проведения 
более детального исследования влияния шума на организм и здоровье работников с целью прогно- 


зирования возникновения профессиональных заболеваний при воздействии шума [14—15]. 
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